BULLETIN DU MUSjZUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
3 e serie, n° 166, juillet-aout 1973, Zoologie 111 


Phyllodistomum thunni n. sp, (Trematoda, Gorgoderidae). 
Trematode parasite du Thon albacore Thunnus albacares 


par Felix Baudin Laurencin et Josette Richard 


Resume. — Nous decrivons une nouvelle espece, Phyllodistomum thunni , parasite des voies 
urinaires de Thunnus albacares. Cette espece est remarquable par ses grandes dimensions, sa loca¬ 
lisation et sa provenance. 


Habitat : Ycssie urinaire et ureteres de V Albacore du golfe de Guinee. 

Frequence et intensite du parasitisme : Sur 174 Poissons examines, 32 etaient 
infestes. Nous avons trouve jusqu’a neuf parasites chez un meme hote mais le nombre, 
moyen de Vers par Poisson infeste etait de 1,5. 


Description 

L’holotype est depose au laboratoire de Zoologie (Vers) du Museum national d’His- 
toire naturelle de Paris sous le numero 148 P, lame Ti 191. Les mensurations ont ete effec- 
tuees sur 21 specimens. 

Yaleurs extremes Yaleurs moyennes 

(en mm) (en mm) 


Longueur totale. 15,1 — 28 21,5 

Largeur maximalc. 2,5 — 6,8 4,6 

Longueur de Foesophage . 0,2 — 0,4 0,3 

Ventouse orale. 0,8 — 1,4/0,8 — 1,3 1,1/1,05 

Ventouse ventrale . 0,8 — 1,4/0,7 — 1,3 1,1/1 

Ovaire. 0,6 — 1 /0,4 — 0,7 0,8 

Testicule gauche. 0,7 — 1,4/0,4 — 1,2 1,05/0,8 

Testicule droit. 0,8 — 1,9/0,5 — 1,2 1,4/0,8 


Le corps est ovale, tres allonge et aplati dorso-ventralement ; les extremites anterieures 
et posterieures sont arrondies. La cuticule ne porte pas d’epines. Elle apparait lisse. 

La ventouse orale, situee a 2,7 mm de Pextremite anterieure, est spherique, legerement 
allongee ; son ouverture est circulaire, antero-ventrale. La ventouse ventrale est egalement 
circulaire et son ouverture est relativement etroite ; elle apparait un peu plus petite que 
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la ventouse bueeale. Le rapport des dimensions des deux 
ventouses reste toujours sensibleinent egal a 1. La distanee de 
la ventouse ventrale a l’extremite anterieure correspond appro- 
ximativement au einquieme de la longueur totale. 

Appareil digestif 

Pharynx absent. L’oesophage, eourt, est entoure d’un 
anneau museulaire a sa partie anterieure. Les deux eaeeums se 
dirigent posterieurement et se terminent a faible distanee du 
pore exereteur. 

Appareil exereteur 

II n’a pu etre observe en detail ; le pore exereteur seul est 
visible. Dorsal et subterminal, il est situe a environ 0,8 mm de 
l’extremite posterieure. 

Appareil genital 

L’ovaire est situe du eote droit, en arriere de l’aeetabulum, 
a 4,4 mm de l’extremite anterieure. De forme arrondie ou poly- 
gonale, il est legerement lobe ehez les plus gros individus. 

L’uterus presente une partie deseendante et une partie 
aseendante, ehaeune formee de nombreuses boueles situees 
entre les eaeeums. Le pore genital est ventral et a egale distanee 
de la ventouse orale et de l’aeetabulum. Il est situe a 1,9 mm 
de l’extremite anterieure. 

Les vitellogenes sont groupes en deux unites lobees formant 
un V en arriere de la ventouse ventrale. Le earrefour genital 
n’est pas visible sur les preparations. 

Les testieules sont situes obliquement l’un par rapport a 
1’autre, en arriere de l’ovaire. Le testieule droit, le plus poste- 
rieur, se trouve sensibleinent a la moitie de la longueur totale ; 
il est generalement plus volumineux que le gauehe. Tous deux 
sont regulierement ovales ehez l’holotype mais sont lobes ehez 
les plus gros individus. 

Les ceufs sont ovales, petits et nombreux. Ils mesurent 
42-50 p,/25-28 [X. L’orifiee genital est situe a egale distanee des 
deux ventouses. 


Fig. 1. — Phyllodistomum thunni n. sp., vue dorsale. 
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Discussion 

Les caractercs precedents indiquent qu’il s’agit d une espece appartenant a la famille 
des Gorgoderidae, sous-famille des Phyllodistominac, au genre Phyllodistomum, sous-genre 
Vitellarinus (Zmeev, 1936). 

Trois especes trouvees egalement chez des Poissons Perciformes se rapprochent de 
nos specimens. Ce sont P. leilae decrit en 1956 par Nagaty chez Pseudoscarus harid , P. 
pacificum decrit en 1951 par Yamaguti chez Caranx equula , et P. sampaioi decrit en 1963 
par Travassos, Kohn et Mott a chez Cynoscion leiarchus. 

II ne semble pas que l’echantillon decrit soit identique a Tunc de ccs especes. 

D’un point de vue morphologique, P. leilae et P. pacificum sont beaucoup plus petits 
et leurs glandes gcnitalcs ont un plus grand developpement. P. sampaioi semble plus proche 
par la forme et la position de ses glandes genitales ; il est ccpcndant beaucoup plus petit. 

De plus, les cchantillons decrits ont ete recueillis dans la vessie urinaire et dans les 
ureteres de Thunnus albacarcs , alors que P. leilae , P. pacificum et P. sampaioi ont etc recucil- 
lis dans l’intestin de leurs hotes rcspcctifs. 

Enfin ces trois dernieres especes ont ete trouvees chez des Poissons marins provenant 
du Mexique, du Bresil ou de l’lndc. Nos specimens ont ete recueillis pour la premiere fois 
chez des Poissons du golfe de Guinee. 

Nous pensons que cette especc est nouvelle et nous proposons de la nornmer P. thurini. 
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